WIRING LEGEND 
DISTANT TERMINATING AREA 
DISTANT TERMINATING DESIGNATIC 
/ WIRE COLOR CODE 


BK- BLACK W-BK WHITE — BLACK 
BR - BROWN W-BR WHITE -BROWN 
R — RED W-R WHITE -RED 

O - ORANGE W-R WHITE -ORANGE 
Y - YELLOW W-Y WHITE -YELLOW 
G - GREEN W-G WHITE -GREEN 
BL - BLUE W-BL WHITE -BLUE 


S - SLATE W-S_ WHITE -SLATE 
P - PURPLE W-P WHITE -PURPLE 
W — WHITE 


ASSOCIATED CABLE ASSEMBLIES 161886, 
173441, 173442 AND 173849. 


ALL CONNECTORS VIEWED FROM SOLDER 
ENO. 


TERMINAL DESIGNATIONS ENCLOSED IN 
PARENTHESIS ARE NOT MARKED ON 
COMPONENTS. 


FOR SCHEMATIC WIRING DIAGRAM SEE 
4275 WD. 


(RECEPTACLE ) 


DB-1-BK 
DH-2-BK 


DH-3-G 
DH-I-W 
DB-2-8K 


POWER SWITCH 
ASSEMBLY 


DB 
FUSE HOLDER 
116783 


—_ 


CONNECTOR (RECEPTACLE) 


CONNECTOR (PLUG) 


DG-4-W-G 
DG-2-W- BL 
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CABINET TERMINAL 


DG-5-Y 


DG-6-R 
F-IO-W- Yoo - 3- BL 
F-1l2-W-BL 
F-14-W-G 
F-7-Y. 

F-8-R 
F-3-W 


S-I-P 

AA-30-0 
S-2-G 
AA-27-Y 
AA- 33-R 


N-1-W 
DF - 2-BK 
N-3-G 


DH-3 -G 


LOW TAPE SWITCH 


H-1-G 
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MOTOR 


4266 WD 


REVISIONS 
Issue | DATE AUTH. NO. | 
PA [ii 3-60 [CC -18o 


et - 18-60 I CC- ise 
WW Pi 2:43 rd. +02. 
ee 


ACTUAL 
WIRING DIAGRAM 
MODEL 26 
REPERFORATOR 
BASE 
LRB 32 


APPROVALS 


